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SUMMARY OF HOUSING CHARACTERISTICS 
(100 PER CENT*) 


This advance report presents a summary 
of housing characteristics based on the 100 
per cent data from the 1971 Census for census 
divisions, urban centres of 10,000 population 
and over and census metropolitan areas. 


More detailed information on dwellings 
will be issued at a later date as part of the 
regular volume series of final reports of the 
1971 Census. The purpose of this advance 
report is to make available summary totals 
Uy for census divisions and large urban centres 
at the earliest possible date. 


Definitions on which these statistics 
are based appear on page 15. The following 
statement shows a comparison of some of the 
main items with the 1961 Census, 


All figures in this report have been 
subjected to the confidentiality procedure 
introduced in the 1971 Census to prevent the 
possibility of associating small figures with 
any identifiable individual. Briefly, it 
involves the random rounding of all last or 
unit digits. Since totals are independently 
rounded, they do not necessarily equal the 
sum of rounded figures in distributions. 
Also there may be slight differences between 
comparable figures in this report and those 
in other census bulletins. This technique 
will be described in the reports of the 1971 
Census volume series. 


Each bulletin of the 1971 Census volume 
series will include measures of reliability 
in the form of estimates of the mean square 
error for sets of characteristics covered in 
that bulletin, The user interested in obtain- 
ing an indication of the reliability of 
these advance data should refer to the appro- 
D priate bulletin in the volume series. 


* Advance Report AH-3 will include sample 
data also. 


6008-520 


CARACTÉRISTIQUES SOMMAIRES DU LOGEMENT 
(DONNÉES INTEGRALES*) 


Ce bulletin préliminaire présente un sommaire 
des caractéristiques du logement d'après les données 
intégrales du recensement de 1971 pour les divisions 
de recensement, les centres urbains de 10,000 habi- 
tants et plus et les régions métropolitaines de 
recensement. 


De plus amples détails sur les logements pa- 
raftront à une date ultérieure dans la série des 
volumes du recensement de 1971. L'objet de ce bul- 
letin préliminaire est de communiquer le plus tôt 
possible les résultats sommaires pour les divisions 
de recensement et les grands centres urbains. 


Les définitions sur lesquelles sont fondées 
ces statistiques figurent à la page 15. On trouvera 
ci-après une comparaison de certains des principaux 
points avec ceux du recensement de 1961 


La confidentialité de toutes les données pré- 
sentées ici est assurée par la méthode utilisée au 
recensement de 1971 pour interdire la possibilité 
d'associer des chiffres de faible importance à une 
personne en particulier. En un mot, cette méthode 
consiste à arrondir au hasard tous les derniers 
chiffres, c'est-à-dire les chiffres représentant les 
unités. Ainsi, tous les chiffres ayant été arrondis 
individuellement, leur somme ne donne pas nécessai- 
rement les totaux indiqués. Il peut également y 
avoir de légères différences entre des chiffres com- 
parables de ce bulletin et ceux d'autres bulletins 
du recensement. Une description de cette technique 
figurera dans les bulletins de la série des volumes 
du recensement de 1971. 


Chaque bulletin de la série des volumes du 
recensement de 1971 renfermera des mesures de fia- 
bilité sous forme d'estimations de l'erreur quadra- 
tique moyenne relativement aux groupes de caracté- 
ristiques observées. L'utilisateur désireux de 
connaître le degré de fiabilité de ces données 
préliminaires devra consulter le bulletin approprié 
de la série des volumes. 


* Le bulletin préliminaire AH-3 comprendra aussi des 
données fragmentaires. 
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Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document. 


Publication autorisée par le ministre de l'industrie et du Commerce 
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada. 
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. TABLE 1. Specified Housing Characteristics, for Canada, 1961 and 1971 


TABLEAU 1. Certaines caractéristiques du logement, Canada, 1961 et 1971 


Number Percentage 
Nombre Pourcentage 
Item Caractéristique 
1961 
Total occupied dwellings ... | 4,554,493 | 6,034,505 . Total des logements occupés 


Dwellings by tenure: Logements selon le mode 


d'occupation: 
Owned ..,.............sees 3,005,587 | 3,636,925 . : Possédés 


“Rented ..... see e eee eeccoee 1,548,906 | 2,397,585 . Loués 


Dwellings by type: Logements selon le genre: 


Single detached ......... + | 2,978,501 | 3,591,770 . . Individuels non attenants 
. 
Single attached ........../| 404,933 679,590 . . Individuels attenants 
Apartment or flat ........ 1,151,098 | 1,699,045 : . Appartements ou plain-pied 
Mobile ..cesees Noseeeeeee 19,961 64,105 . | Mobiles 

Average No. of rooms per 5.3 5.4 Nombre moyen de pièces par 
dwelling. logement. 

Crowded dwellings(1l) ....... 750,942 569,505 . .4 | Logements surpeuplés(1) 


Dwellings with: Éléments de confort: 


Hot and cold running wäter | 3,650,115 | 5,592,515 . . Eau courante, chaude et 

. | ; ‘ froide. 

Flush toilet ........... +. | 3,880,512 | 5,702,240 . | Toilettes avec chasse 
a d'eau, 

Bath or shower ...... aeeee | 3,659,520 | 5,584,510 . . Baignoire ou douche 


(1) See definition on page 16. — Voir définition, page 16. 


Note: Hotels, large lodging-houses, institutions, camps and other such collective-type dwellings are 
excluded from this report. — Nota: Les hôtels, les grandes maisons de chambres, les institu- 
tions, les camps et les autres logements collectifs de ce genre ne sont pas pris en compte dans 
le présent bulletin. 


1971 data for dwellings on 100 p.c. basis. — Les données de 1971 sur les logements sont des données 
intégrales. 


1961 estimated from a 20 p.c. sample. — Les données de 1961 constituent des estimations fondées sur un 
échantillon de 20 %. 


Census division 


Division de recensement 


Canada ,,,.,,,,...,..... 


Newfoundland = Terre-Neuve 


Division No. 
Division No. 
Division No. 
Division No. 
Division No. 


Division No. 
Division No. 
Division No, 
Division No. 1 


L 
2 
3 
4 
5 
Division No. 6 
7 
8 
9 
0 


Prince Edward Island — 
Tle-du-Prince-Edouard .. 


‘Kings ... 
Prince .... 
Queens .,,,4,...svv0s 


Noya Scotia — Nouvelle- 
Ecosse .....,.,,.,+000 


Annapolia .,,.......,..: 
Antigonish .. . 
Cape Breton . mn 
Colchester ..... 


Cumberland 
Digby ... 
Guysborough . 
Halifax ..... 


HANES ss... 
Inverness on 
Kings ..... mn 
»Lunenburg . oe 
PLCCOU cecerececscecvces 


Queens .... 
Richmond .. 
Shelburne . 
Victoria .. 
Yarmouth 


New Brunswick — Nouveau- 

Brunswick ..,.,......,.. 
Albert ...,.,..,,. 
Carleton .. 
Charlotte . 
Gloucester 
Kent wees 


Kings cocccsesccauvccece 
Madawaska ..... 
Northumberland 
Queens ..,..,,.. 
Restigouche ..,,.,,..,.. 


St. John ...,..,.....,.. 
Sunbury .. 
Victoria .... 
Westmorland . 
York .. 


6,034,505 


110,440 


207,510 


6,130 
3,585 
30,055 
10, 760 


10,025 
5,505 
3,390 

69,385 


7,595 
4,845 
12,290 
11,450 
12,550 


3,730 
2,930 
4, 600 
1,995 
6,700 


157,635 


4,205 
6,385 
7,055 

15,265 
5,465 


8,900 
7,595 
11,695 
3,495 
9,240 


24,850 
5,040 
4,850 

25,795 

17,810 
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TABLE 2. Specified Housing Characteristics, for Census Divisions, 1971 


TABLEAU 2. Certaines caractéristiques du logement, divisions de recensement, 1971 


Single 
detached 


Indivi- 
duel non 
attenant 


3,591,770 


85,970 


32,160 
5,350 
4,605 
4,225 
7,410 


6,195 
8,605 
9,785 
4,075 
3,570 


21,010 


4,185 
8,170 
8,660 


148,050 


5,130 
2,795 
22,850 
8,015 


8,150 
4,995 
3,130 
37,100 


6,375 
3,970 
9,220 
9,635 
9,850 


3,200 
2,695 
3,985 
1,885 
5,070 


110, 630 


3, 760 
5,215 
5,985 
12, 600 
4,990 


7,410 
- 5,480 
9,625 
3,130 
6,975 


9,685 
3,065 
3,985 

16,760 

12,005 


Physical characteristics 


Caractéristiques physiques 


Type of dwelling 


Genre de logement 


Single 
attached 
Indivi- 

duel 
attenant 


679,590 


11,665 


7,160 
195 
155 


15,455 


410 
90 
3,185 


10,760 


120 
220 
340 
785 
190 


380 
695 
705 
140 
595 


2,420 
1,390 

210 
1,520 
1,045 


Apartment 
or flat 
Apparte- 
ment ou 


1,699,050 


‘ 390 


32,775 


280 
760 
580 

1,575 
205 


880 
1,315 
1,015 

130 
1,485 


12,400 
300 
570 

7,065 
4,220 


64,100 


Average 
number 
of 
rooms 
Nombre 
moyen 
de 
piéces 


5.4 


Crowded 
dwellings 
Logements 

surpeu- 

plés 


569, 500 


26,060 


9,090 
1,600 
1,365 
1,845 
2,270 


2,110 
2,140 
2,910 
1,265 
1,475 


3,565 


640 
1,590 
1,345 


25,645 


440 
705 
5,610 
1,125 


925 
540 
570 
7,780 


980 
815 
1,225 
920 
1,500 


400 
615 
490 
335 
655 


23,910 


345 
820 
735 
4,235 
1,260 


895 
1,875 
2,505 

425 
1,975 


2,735 
740 
895 

2,855 

1,635 


Dwellings with: 


Eléments de confort 


Hot 
and cold 
running 
water 
Eau 
courante, 
chaude et 
froide 


5,592,515 


69,090 


33,950 
3,015 
2,395 
3,155 
6,620 


7,085 
3,540 
3, 740 
1,450 
4,145 


22,010 


3,045 
7,670 
Li, 300 


172,215 


4,845 
2,725 
25,670 
9,010 


8,055 
4,210 
1,730 
63,955 


5,370 
3,685 
10,265 
8,160 
10,230 


2,565 
1,705 
3,205 
1,350 
5,470 


130,880 


3,675 
5,015 
5,365 
10,760 
3,670 


7,215 
6,315 
8,455 
2,325 
7,530 


22,790 
4,325 
3,925 

23,725 

15,795 


Bath 
or 
shower 
Baignoire 
ou 
douche 


Flush 
toilet 
Toilettes 
avec 
chasse 
d'eau 


Tenure 


Mode d'occupation 


Owned 


Possédés 


Rented 


Loués 


5,584,510| 5,702,235 | 3,636,925| 2,397,580 


76,600 


34,745 
3,430 
2,895 
3,410 
7,145 


7,255 
4,500 
4,875 
2,015 
4,330 


21, 350 


2,895 
7,445 
11,010 


169,550 


4,710 
2,715 
25,195 
8,930 


7,700 
3,930 
1,665 

64,390 


5,155 
3,560 
10,070 
7,750 
10,085 


2,510 
1,625 
2,975 
1,320 
5,255 


128,650 


3,630 
4,930 
5,215 
10,765 
3,475 


7,130 
5,705 
8,175 
2,215 
7,395 


22,800 
4,300 
3,770 

23,430 

15,710 


83,125 


38,450 
4,435 
3,550 
3,800 
7,975 


7,640 
4,890 
5,485 
2,485 
4,405 


22,110 


3,030 
7,790 
11, 285 


178, 540 


5,045 
2,840 
27,945 
9,220 


8,400 
4,235 
1,920 
65, 310 


5,355 
3,855 
10,420 
8,500 
10, 755 


2,705 
1,745 
3,230 
1,445 
5,625 


137,680 


3,705 
5,365 
5,710 
11,865 
3,845 


7,590 
7,075 
8,730 
2,475 
8, 230 


24,060 
4,445 
4,235 

24,075 

16, 265 


88,335 


35,650 
5,150 
4,610 
4,125 
7,330 


6,135 
8,550 
9,675 
4,035 
3,080 


20,720 


3,995 
7,805 
8,925 


147,705 


4,865 
2,840 
23,940 
8,020 


7,915 
4,775 
3,015 
37,885 


6,090 
4,110 
8, 380 
9,525 
9,945 


3,185 
2,640 
3,890 
1,750 
4,950 


109,450 


3,575 
5,005 
5,580 
12, 360 
4,775 


7,080 
5,420 
9,125 
2,945 
6,965 


11,405 
2,380 
3,770 

16,990 

12,070 


22,110 


11,585 
630 
370 

1,165 
1,845 


2,270 
620 
880 
305 

2,445 


7,155 


650 
2,455 
4,065 


59,805 


1,270 

745 
6,115 
2,740 


2,115 
735 
375 

31,495 


1,505 

735 
3,905 
1,925 
2,605 


550 
290 
710 
240 
1,785 


48,190 


625 
1,380 
1,470 
2,905 

690 


1,820 
2,175 
2,565 

550 
2,270 


13,450 
2, 658 
1,080 
8,805 
5,745 


TABLE 2. Specified Housing Characteristics, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2, Certaines caractéristiques du logement, divisions de recensement, 1971 — suite 


Physical characteristics Dwellings with: Tenure 


Caractéristiques physiques Eléments de confort Mode d'occupation 


Type of dwelling Average Hot 


Census division - 
- Total Genre de logement number | and cold Bath 


Division de recerisement 


Crowded running or _ Flush 
dwellings water ahower ‘ toilet Owned Rented 


Single Single Apartment 
detached | attached or flat 


Logements Eau Possédés Loués 


. surpeu- | courante, 
Indivi Indivi- Mobile plés chaude et 


duel non duel è froide 
attenant } attenant 


Québec ........,........,. [1,604,785 641,665 309,300 647,265 6,560 5.2 199,360 | 1,508,520 | 1,501,370 | 1,580,490 761,340 843,445 


Abitibi ......,......,., 24,820 14,825 2,690 6,775 530 5.2 5,740 21,940 21,460 23,420 14,520 10,300 
Argenteuil . . 8,605 5,940 940 1,690 35 5.5 965 7,615 7,710 8,315 5,465 3,145 
Arthabaska , . . 12,635 7,300 1,530 3,740 70 5.4 1,955 12,040 11,860 12,505 7,955 4,680 
Bagot ...,.......o...e 5,795 4,205 640 910 40 5.7 830 5,300 5,170 5,670 4,225 1,575 
Beauce ,,,....,,.,.,..,, 14,630 11,050 1,330 2,210 40 6.0 2,235 13,210 11,970 14,350 11,300 3,330 
Beauharnois . . 13,675 6,625 2,895 4,105 50 5.2 1,700 13,030 13,020 13,575 7,485 6,190 
Bellechasse . . 5,220 4,425 415 365 15 6.2 850 4,435 3,975 5,080 4,365 855 
Berthier ....,,.,.,,.,,. 6,915 4,970 985 930 35 5.6 960 5,885 5,690 6,765 4,825 2,090 
Bonaventure 8,800 7,570 490 600 140 6.2 1,810 7,195 6,915 7,690 7,450 1,350 
Brome 4,175 3,280 315 530 45 6.0 435 3,690 3,740 3,985 3,020 1,150 
Chambly .... . 60,995 28,975 8,255 23,520 250 5.3 6,895 59,875 60,190 60,800 33,085 27,910 
Champlain ........... tee 28,035 15,645 3,840 8,445 105 5.5 3,965 26,110 25,805 27,670 17,360 10,675 
Charlevoix-Est ......... 3,675 2,170 575 885 35 6.2 630 3,270 3,105 3,560 2,485 1,190 
Charlevoix-Ouest .,. . 2,830 1,925 345 540 15 6.1 505 2,515 2,235 2,770 2,135 695 
Châteauguay ...,.... . 13,260 10,390 1,305 1,495 70 5.8 1,500 12,640 12,710 13,065 10,185 3,075 
Chicoutimi .....,....,.. 35,055 17,440 5,390 11,930 295 5.6 7,480 33,690 32,435 34,755 19,955 15,100 
Compton ..,...,..,.,.,.. 5,200 3,785 475 915 25 6.0 750 4,615 4,580 5,035 3,780 1,420 
Deux-Montagnes . 13,380 10,425 980 1,930 40 5.5 1,780 12,415 12,515 13,180 9,155 4,220 
Dorchester ..... 7,225 6,030 530 630 35 6.2 1,125 6,230 5,610 7,020 6,065 1,165 
Drummond ..,.,.,..,..,.. 16,205 7,520 2,120 6,450 110 5.2 2,485 15,150 15,125 15,975 8,765 7,435 
Frontenac ... 6,255 4,535 535 1,165 20 5.9 1,125 5,395 4,870 6,105 4,675 1,580 
Gaspé-Est .. 8,320 7,230 415 600 75 6.2 1,980 5,885 5,790 6,825 6,975 1,340 
Gaspé-Ouest ... 3,840 2,810 515 455 55 5.9 970 3,150 2,920 3,635 2,770 1,070 
Gatineau .... 13,320 10,755 1,205 1,275 85 5.6 2,345 11,115 11,105 12,210 10,410 2,905 
Hull ........ teen eeeneee 28,195 11,895 3,370 12,810 125 5.0 4,510 27,150 26,680 27,885 14,320 13,880 
Huntingdon ........, se. 4,235 3,510 385 295 40 5.7 545 3,430 3,475 3,745 3,195 1,035 
Iberville .......... eu. 4,875 3,365 600 870 30 5.5 790 4,610 4,605 4,800 3,250 1,615 
Île-de-Montréai et Île- . 

JESUS osseuse 663, 805 105,685 190,030 367,715 380 4.8 58,290 643,900 651,095 661,205 195,485 468,320 
Îles-de-la-Madeleine ... 2,450 2,325 65 50 20 6.3 650 1,850 1,825 2,090! © 2,235 215 
Joliette - 12,805 6,835 2,335 3,590 55 5.4 1,680 11,545 11,590 12,670 7,375 5,435 
Kamouraska 5,905 4,495 520 850 45 6.4 805 5,110 4,495 5,735 4,475 1,430 
Labelle .....,.,...,,.,, 7,250 4,995 730 1,405 120 5.1 1,495 6,075 6,045 6,935 4,840 2,410 
Lac-St-Jean-Est ........ 9,255 5,120 1,155 2,915 60 5.8 2,030 8,980 8,495 9,200 5,730 3,525 
Lac-St-Jean-Ouest ,. 11,530 7,310 1,575 2,510 140 5.9 2,620 10,445 9,505 11,355 7,680 3,850 
Laprairie ......... 15,300 10,590 1,445 3,180 90 5,7 1,820 14,575 14,655 14,960 10,585 4,710 
L'Assomption . . 14,735 10,745 1,700 2,210 85 5.4 2,410 13,520 13,650 14,490 10,835 3,895 
Lévis ..............., 15,580 8,595 1,695 5,185 110 5.6 1,920 14,890 14,620 15,470 9,560 6,020 
L'Islet .., 5,185 4,240 475 440 30 6.3 890 4,130 3,530 4,980 4,220 960 
Lotbiniére 6,155 5,155 495 485 25 6.4 915 5,480 5,170 6,005 5,090 1,065 
Maskinongé 5,255 3,425 765 1,035 30 5.5 915 4,305 4,060 4,975 3,520 1,735 
Matane .... 6,700 4,790 570 1,315 25 5.9 1,275 5,800 5,310 6,510 4,810 1,885 
Matapédia ... 5,425 4,210 540 635 35 6.0 1,380 4,310 3,675 5,175 4,095 1,325 


Census Division 


Division de recensement 


Québec — Concluded — fin: 


Mégantic 
Misstaquoi 
Montcalm .... 
Montmagny 


Montmorency n° 1. 
Montmorency n 

d'Orléans) 
Napierville .. 
Nicolet 


Papineau 
Pontiac ... 
Portneuf .. 
Québec .. 


Richelieu 
Richmond 
Rimouski 
Rivière-du-Loup 


Rouville .. 
Saguenay 
St-Hyacinthe ... 
St-Jean 


St-Maurice 
Shefford .... 

Sherbrooke ... 
Soulanges 


Stanstead 
Témiscamingue 
Témiscovata .. 
Terrebonne 


Vaudreuil 
Verchères . 
Wolfe 
Yamaska 


Bruce .... 
Cochrane . 
Dufferin 


TABLEAU 2. 


Total 


12,385 


9,800 
13,045 
4,990 


36,385 


9,530 
8,775 
3,820 
3,715 


2,225,490 


31,545 
28,230 
14,185 
28,545 

6,115 


5,035 
13,280 
19,605 
88,005 
29,315 


TABLE 2. Specified Housing Characteristics, for Census Divisions, 1971 — Continued 


Certaines caractéristiques du logement, divisions de recensement, 1971 ~ suite 


Tenure 


Mode d'occupation 


Physical characteristics 


Caractéristiques physiques 


Dwellings with: 


Éléments de confort 


Type of dwelling Average Hot 
number and cold Bath 
Genre de logement of Crowded running or Flush 
Single Single Apartment rooms dwellings water shower toilet Owned Rented 
detached attached or flat Nombre Logements Eau Baignoire | Toilettes | Possédés Loués 
L . . moyen surpeu- | courante, ou avec 
indivi move Apparte= de plés chaude et} douche chasse 
' 
attenant | attenant plain- pièces froide d'eau 
pied 

8,740 1,380 3,480 120 5.7 1,905 12,930 12,460 13,560 9,400 4,320 
5,165 1,080. 2,720 40 5.6 1,060 8,485 8,470 8,770 5,390 3,610 
4,485 545 595 20 5.4 810 4,575 4,600 5,425 4,230 1,420 
4,365 760 995 30 6.0 955 5,125 4,715 5,920 4,500 1,645 
2,935 545 1,135 35 5.7 800 4,235 4,015 4,570 3,160 | 1,485 
970 120 150 5 6.2 195 1,130 1,115 1,230 935 305 
2,175 285 415 15 5.7 480 2,600 2,595 2,800 2,150 740 
5,380 685 930 100 5.9 970 6,240 5,895 6,900 5,370 1,730 
6,170 855 1,040 35 5.5 1,300 6,830 6,775 7,695 5,835 2,260 
4,380 330 245 55 5.6 895 3,485 3,470 3,900 4,010 1,000 
8,285 1,575 2,430 95 5.8 1,615 11,080 10,565 12,205 8,590 3,790 
38,110 18,100 56,650 285 5.1 12,655 107,305 107,540 112,520 45,800 67,345 
6,895 1,910 3,115 80 5.4 1,555 10,920 10, 880 11,820 7,225 4,775 
5,370 1,010 3,490 80 5.5 1,640 9,300 9,405 9,805 6,045 3,900 
8,920 1,360 4,015 95 5.8 2,435 13,210 12,320 14,095 9,155 5,235 
5,830 1,015 2,080 75 6.1 1,285 8,020 7,090 8,790 6,075 2,920 
5,475 880 1,410 100 5.8 965 7,605 7,525 7,795 5,385 2,470 
14,250 2,665 5,990 530 5.2 6,195 20,035 20,240 21,560 13,655 9,775 
5,430 2,325 5,710 65 5.1 1,570 12,615 12,550 13,365 6,425 7,110 
5,590 1,880 4,275 155 5.1 1,455 11,435 11,460 11,775 6,105 5,795 
9,965 6,120 12,805 105 5.1 3,590 26,790 26,985 28,755 12,890 16,105 
8,055 2,325 5,785 140 5.1 2,355 15,630 15,540 16,075 8,875 7,430 
9,725 3,030 14,960 130 4.9 3,525 26,125 27,040 27,655 11,815 16,030 
2,395 305 280 20 6.0 300 2,690 2,750 2,950 2,200 805 
5,190 1,325 3,235 45 5.4 1,265 9,040 9,155 9,650 5,765 4,035 
6,240 2,155 4,500 150 5.1 2,595 12,060 11,855 12,605 7,330 5,710 
3,690 575 685 35 6.0 1,060 4,175 3,290 4,775 3,735 1,255 
21,385 4,565 10,305 130 5.2 4,940 34,560 34,755 36,030 21,095 15,290 
7,150 830 1,510 40 5.9 910 9,105 9,110 9,430 6,755 2,780 
5,920 885 1,930 45 5.6 1,075 8,315 8,230 8,670 5,860 2,915 
2,925 350 510 30 5.8 610 3,355 3,200 3,730 2,925 890 
3,010 400 290 15 6.2 480 2,965 2,775 3,540 2,910 800 
1,365,585 247,980 603,225 8,700 5.6 150,715 | 2,145,600 À 2,140,615 | 2,158,715 | 1,400, 340 825,145 
23,320 1,570 6,075 580 5.3 4,135 29,360 29,330 29,895 22,340 9,200 
20,480 1,710 6,035 5 5.8 1,715 27,075 27,070 27,255 20,035 8,190 
11,830 575 1,555 225 6.2 865 12,800 12,650 13,000 11,290 2,895 
16,125 1,835 6,295 290 5.0 4,200 22,600 22,180 22,985 15,310 9,230 
4,670 615 795 35 6.0 310 5,750 5,685 5,755 4,690 1,420 
4,085 525 345 90 6.1 400 4,270 4,075 4,145 3,880 1,160 
10,740 940 1,545 60 6.0 925 12,495 12,420 12,530 10,320 2,965 
15,510 815 3,160 110 6.1 885 18,590 18,540 18,750 14,295 5,305 
64,905 4,670 18,115 305 5.7 5,945 86,450 86,450 87,135 62,935 25,065 
16,470 3,500 9,300 45 5.6 1,890 27,520 27,365 27,540 16,145 13,175 


TABLE 2. Specified Housing Characteristics, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2. Certaines caractéristiques du logement, divisions de recensement, 1971 — suite 


Physical characteristics Dwellings with: Tenure 


Caractéristiques physiques Éléments de confort Mode d'occupation 


Type of dwelling 
Census division - 
- Total Genre de logement 
Division de recensement 


Average Hot 
number and cold Bath 


of Crowded running or Flush 
Single Single Apartment rooms dwellings water shower toilet Owned Rented 


detached | attached or flat 


= _ Nombre Logements Eau Baignoire | Toilettes | Possédés Loués 


Indivi- Indivi- Apparte- moyen surpeu- | courante, ou avec 
duel non duel PAC ou de plés chaude et douche chasse 


e t 
attenant | attenant pièces froide d'eau 


Ontario — Concluded — fin: 


Glengarry .....,........ 4,970 4,195 360 * 390 25 6.0 575 3,980 3,890 4,115 3,885 1,090 
Grenville . . . 7,170 5,640 620 860 55 6.0 510 6,360 6,205 6,330 5,260 1,910 
Grey ses. . 20,410 16,065 1,180 2,985 185 6.0 1,060 18,720 18,550 18,935 15,820 4,595 
Haldimand ............ a 9,255 7,540 525 1,190 10 6.3 580 8,320 8,285 8,380 7,070 2,185 
Haliburton ............. 2,865 2,635 100 75 55 5.3 270 2,280 2,245 2,385 2,400 465 
Halton .... soso. 51,775 37,685 3,540 10,465 80 6.1 2,325 51,225 51,285 51,395 36,680 15,095 
28,450 20,865 2,660 4,790 145 5.8 2,065 25,020 24,715 25,095 19,020 9,425 

15,665 13,245 800 1,450 170 6.4 735 14,880 14,790 14,945 12,165 3,500 

Kenora .,.,,,.....4.044 13,750 11,285 525 1,415 520 4.7 2,885 10,445 10,300 10,225 9,640 4,110 
Kent .. oe 29,625 23,905 1,305 4,235 180 6.0 1,595 28,430 28,415 28,755 21,480 8,150 
Lambton . En 33,070 26,105 1,485 5,240 240 5.9 1,905 31,820 31,815 32,060 24,505 8,570 
Lanark ......... uses 12,155 8,605 1,245 2,190 120 5.9 765 10,695 10,520 10,705 8,610 3,550 
Leeds ,.....,....,..,,,, 14,860 10,760 1,500 2,505 95 5.9 915 13,505 13,205 13,335 10,440 4,420 
Lennox & Addington ..... 7,895 6,360 675 785 75 6.0 650 6,440 6,225 6,295 6,005 1,890 
Manitoulin ....... oe 2,940 2,650 130 140 20 5.6 495 2,035 1,960 2,045 2,370 570 
Middlesex ,............. 85,305 53,190 6,250 25,425 440 5.7 3,725 83,630 83,700 84,080 51,730 33,575 
Muskoka(1) . 9,790 8,310 420 965 100 5.5 765 8,485 8,455 8,730 7,710 2,080 
Niagara(2) . 100,900 75,290 4,975 20,385 245 5.7 5,900 99,105 99,280 99,680 73,230 27,665 
Nipissing .. . 20,275 14,370 1,885 3,815 205 5.4 2,690 18,700 18,355 19,065 13,405 6,870 
Norfolk ............ 16,080 13,350 705 1,935 85 6.2 880 15,020 14,800 14,870 11,440 4,640 
Northumberland .. . 14,090 11,245 1,015 1,725 110 6.0 845 12,705 12,575 12,805 10,405 3,690 
Ontario ...,,..,,... . 54,080 39,605 4,540 9,880 55 5.8 3,575 52,555 52,605 52,870 39,235 14,845 
Ottawa — Carleton(2) ... 137,225 | . 64,330 22,825 49,420 650 5.6 7,345 135,380 135,450! 136,085 68,220 69,005 
Oxford .......,.,....... 23,310 17,685 1,900 3,630 90 6.2 1,065 22,645 22,590 22,785 16,930 6,380 
Parry Sound .,,,,,.,,... 9,085 7,885 350 750 90 5.4 970 7,190 7,105 7,385 7,240 1,840 
Peel ...... . 69,790 39,990 12,420 17,235 145 6.0 3,375 69,130 69,260 69,385 46,595 23,195 
Perth ...... . 18,545 14,385 805 3,245 105 6.2 825 17,800 17,700 17,945 13,850 4,700 
Peterborough ........... 25,755 19,485 1,640 4,520 100 5.7 1,670 24,290 24,125 24,415 18,810 6,945 
Prescott .,....,.,. 7,135 5,095 865 1,135 40 5.7 945 6,080 5,920 6,530 5,110 2,025 
Prince Edward 6,080 4,975 590 485 25 6.4 360 5,100 4,965 5,090 4,525 1,555 
Rainy River .. 6,935 3,840 280 645 175 5.0 1,015 5,730 5,720 5,730 5,295 1,640 
Renfrew ...,........... . 24,100 18,290 2,725 2,925 160 5.6 2,560 20,765 20,430 21,030 16,810 7,290 
Russell .,.,,........... 3,905 3,245 355 280 25 5.7 595 3,470 3,340 3,655 3,135 775 
Simcoe .. 48,780 38,060 3,200 7,010 510 5.8 3,445 45,960 45,825 46,570 35,300 13,475 
Stormont .. 16,730 10,340 1,855 4,470 65 5.5 1,700 15,670 15,345 15,780 10,505 6,225 
Sudbury ..,,............ 49,715 31,885 3,870 13,255 700 5.1 8,515 47,040 46,010 47,545 29,615 20,095 
40,920 31,870 1,815 6,945 290 5.2 4,225 37,955 37,490 38,130 29,570 11,355 

13,065 9,070 515 3,345 135 5.1 1,695 11,675 - 41,525 11,900 8,675 4,390 

629,270 256,265 117,685 255,270 45 5.5 37,460 625,100 626,260! 627,400 320,765 308,505 

10,620 8,765 640 1,170 50 5.9 610 9,420 9,395 9,605 8,315 2,305 

Waterloo ,,,,,,.,....... 73,630 44,150 6,440 22,955 75 5.7 4,190 72,150 72,280 72,725 45,575 28,055 
Wellington . 31,285 22,100 2,270 6,790 130 5.8 1,830 30,285 30,170 30,520 21,885 9,400 
Wentworth ....... 119,665 74,455 7,975 37,135 100 5.4 6,875 118,240 118,465| 118,870 74,800 44,860 
York(2) ....., 44,720 36,400 3,770 4,525 25 6.2 2,490 43,245 43,305 43,520 35,060 9,665 


See footnote(s) at end of Table 2. — Voir renvoi(s) A la fin du tableau 2. 


Census division 


Division de recensement 


Manitoba ....,......,..... 


Division 
Division 
Division 
Division 


Division 
Division 
Division 
Division 


Division 
Division 
Division 
Division 


Division 
Division 
Division 
Division 


Division 
Division 
Division 
Division 


No. 
No, 
No. 
No. 


No. 
No. 
No. 
No. 


No, 
No. 
No. 
No. 


No. 
No, 
No, 
No. 


No. 
No. 
No. 
No, 


Saskatchewan . 


Division 
Division 
Division 
Division 


Diviaion 
Division 
Division 
Division 


Division 
Division 
Division 
Division 
Division 


Division 
Division 
Division 
Division 
Division 


No. 
No. 
No. 
No. 


No. 
No, 
No. 
No. 


No. 
No. 
No. 
No. 
No. 


No. 
No. 
No. 
No. 
No, 


Alberta ....., 


Division 
Division 
Division 
Division 


No. 
No. 
No, 
No, 


1 
2 
3 
& 


@ = tr 


9 ........ 


20 ........ 


wun 
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TABLE 2. Specified Housing Characteristics, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2. Certaines caractéristiques du logement, divisions de recensement, 1971 — suite 


Total 


288,375 


7,265 
9,145 
5,515 
3,880 


9,155 
7,605 
15,380 
5,245 


3,135 
5,430 
3,415 
6,905 


3,440 
1,715 
3,880 
15,800 


6,255 
3,560 
5,170 

166,480 


267,565 


10, 290 
8,520 
6,670 
4,640 


13,120 
52,455 
16,090 
11,595 


14, 265 
8,305 
46,345 
7,100 
8,175 


14,405 
22,080 
11,335 
7,685 
4,490 


464,615 


11, 685 
24,455 
7,685 
3,680 


Single 
detached 


Indivi- 


duel non 
attenant 


208,450 


6,545 
8,350 
5,170 
3,585 


8, 265 
6,130 
11,340 
4,760 


2,925 
4,750 
3,155 
6, 240 


3,130 
1,555 
3,550 

10,040 


5,320 
3,340 
4,735 

105,565 


218,050 


9,100 
7,450 
6,130 
4,180 


11,830 
38,390 
12,390 

9,435 


12,580 
7,815 
32,515 
6,535 
7,380 


12,915 
18,665 
9,860 
6,940 
3,935 


329,595 


9,790 
19,715 
6,745 
3,330 


Type of dwelling 


Genre de logement 


Single 
attached 


Indivi- 
duel 
attenant 


495 


2,395 
175 
235 


465 
750 
390 
220 
150 


26,315 


350 
995 
260 

70 


Apartment 
or flat 
Apparte- 
ment ou 
plain- 
pied 


97,885 


1,435 
3,300 
435 
130 


Physical characteristics 


Caractéristiques physiques 


Mobile 


Average 
number 
of 

rooms 


Nombre 


Crowded 
dwellings 
Logements 

surpeu- 

plés 


Dwellings with: 


courante, 
chaude et 
froide 


254,780 


5,875 
7,360 
4,345 
3,180 


6,795 
6,475 
14, 225 
4, 235 


2,335 
3,895 
1,895 
3,570 


2,465 
990 
2,380 
11,665 


4,640 
1,020 
3,120 

164,310 


216,120 


8,455 
6,920 
5,360 
3,655 


9,430 
49,115 
14,300 
10, 240 


9,040 
4,970 
44, 255 
5, 200 
6,645 


8,830 
16,010 
7,155 
4,685 
1, 845 


422,015 


11,175 
22,710 
6,620 
3,010 


Éléments de confort 


Bath 
or 
shower 


253,795 


5,565 
7,255 
4,225 
3,135 


6,605 
6,340 
14,130 
4,175 


2, 260 
3,870 
1,895 
3,445 


2,455 
1,015 
2,375 
11,750 


4,660 
1,010 
2,980 
164, 645 


216,870 


8,460 
6,845 
5,295 
3,630 


9,580 
49,395 
14,310 
10, 150 


9,160 
5,075 
44,455 
5,190 
6,620 


8,880 
16,025 
7,215 
4,710 
1,875 


422,620 


11,130 
22,590 
6,620 
2,990 


250,715 


5,225 
6,445 
3,995 
2,960 


6,350 
6,075 
13,995 
3,990 


2,135 
3,720 
1,780 
3,265 


2,285 
950 
2,170 
11,715 


4,570 
930 
2,890 
165, 270 


211,895 


8,125 
6,560 
5,055 
3,605 


9,075 
49, 240 
14, 110 
9, 800 


8,970 
4,780 
44,380 
4, 875 
6,405 


8,270 
15, 300 
6,975 
4,515 
1, 845 


421,955 


11,090 
22,510 
6,615 
2,975 


Tenure 


Mode d'occu 


Possédés 


190,585 


6,040 
7,550 
4,580 
3,215 


7,475 
5,360 
10,475 
4,170 


2,650 
4,370 
2,895 
5,545 


2,865 
1,380 
3,175 
9,020 


4,890 
3,125 
3,435 
98,375 


194,530 


8,140 
6,565 
5,505 
3,725 


10, 885 
33,775 
11,115 
8,350 


11,330 
7,175 
29,020 
5, 800 
6,455 


11,605 
16,775 
8,890 
6,145 
3, 280 


296,710 


8,655 
17,240 
5,765 
2,835 


pation 


Rented 


Loués 


97,785 


1,225 
1,595 
930 
665 


1,685 
2, 240 
4,905 
1,070 


480 
1,065 
525 
1,360 


580 
335 
705 
6,785 


1,360 
430 
1,740 
68,105 


73,035 


2,150 
1,955 
1,170 

920 


2,235 
18,675 
4,975 
3,245 


2,935 
1,130 
17,325 
1,305 
1,720 


2,800 
5,310 
2,445 
1,540 
1,205 


167,905 


3,030 
7,215 
1,920 

845 
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TABLE 2. Specified Housing Characteristics, for Census Divisions, 1971 — Concluded 


TABLEAU 2. Certaines caractéristiques du logement, divisions de recensement, 1971 — fin 


Physical characteristics Dwellings with: Tenure 


Caractéristiques physiques Éléments de confort Mode d'occupation 


Average Hot 
Census division number and cold Bath . 

Division d 7 Genre de logement of Crowded running or Flush 

vision de recensement rooms .| dwellings water shower totlet Owned Rented 

_ = _ Nombre Logements Eau Baignoire | Toilettes | Possédés Loués 
Indivi- Indivi- Apparte- moyen surpeu- courente, ou avec 
duel non duel oat ou de plés chaude et douche chasse 

, 

attenant attenant pièces froide d'eau 


Type of dwelling 


Single Single , Apartment 
detached | attached or flat 


Alberta — Concluded — fin: 


Division No. 5........ 9,610 8,205 2,635 
Division No. 6 ....... 133,465 . 131,585 55,260 
Division No. 7 ......., 10,660 9,070 2,355 
Division No. 8 ........ 23,440 20,440 6,680 


5,805 . 5,025 1,995 
19,120 14,270 3,805 
155,000 68,070 

8,195 4,065 


Division No. 
Division No. 
Division No. 
Division No. 


7,550 | | 2,125 
4,230 1,685 
15,720 6,230 


Division No. 
Division No. 
Division No. 


British Columbia — 


Colombie-Britannique ... 667,545 454,335 643,105 646,735 648,955 422,785 244,765 
Alberni — Clayoquot .... 8,660 6,730 8,415 8,480 8,520 6,115 2,545 
Bulkley — Nechako ...... 6,695 5,305 5,075 5,130 5,150 4,740 1,960 
Capital ........,.... 45,740 68,545 68,890 69,045 43,020 26,540 
Cariboo .,,..,.,........ 7,885 8,060 8,175 8,250 6,960 3,475 
Central Fraser Valley .. 13,640 15,980 16,070 16,090 12,560 4,050 
Central Kootenay .... 11,355 12,755 12,705 12,730 10,235 3,355 
Central Okanagan .... 11,520 14,795 14,900 14,915 10,820 4,460 
Columbia — Shuswap ..... 6,215 7,950 8,000 8,060 6,200 2,375 


Comox — Strathcona ....: 10,305 ‘ 12,830 12,930 13,000 9,165 4,220 
Cowichan Valley .... . 9,735 10,805 10,885 10,915 8,500 2,795 
Dewdney — Alouette . . 11,495 11,540 11,605 9,000 2,970 
East Kootenay ........, . . 10,550 10,595 10,685 8,290 3,025 


Fraser — Cheam ........ 12,585 12,680 12,745 9,095 3,875 


Fraser — Fort George 14,620 14,775 14,830 10,505 6,170 
Greater Vancouver ...... 326,605 327,940 328,780 191,270 138,520 
Kitimat — Stikine ...... 7,960 8,115 8,175 5,695 3,285 
Kootenay Boundary ...... 9,270 9,250 9,285 7,195 2,385 
Mount Waddington . . 2,480 2,495 2,515 1,355 1,260 
Nanaimo ......, eee . . 14,725 14,860 14,950 11,375 3,885 
North Okanagan ......... 9,595 9,645 9,685 7,490 2,690 
Ocean Fails ....... sos 860 910 925 560 530 
Okanagan — Similkameen 13,115 13,190 13,245 10,075 3,445 
Peace River ~ Liard .... 8,425 8,535 8,520 7,635 3,420 
Powell River ........,.. 5,225 5,260 1,465 
Skeena A. oe 5,385 5,530 2,720 
Squamish — Lillooet .... 3,055 3,100 1,465 
Stikine ..........,.,. 220 235 110 
Sunshine Coast .... 3,075 3,100 940 


Thompson — Nicola .,.... 0 18,655 18,835 6,840 


Yukon and Northwest Terri- 
tories — Yukon et Terri- 


toires du Nord-Ouest ... 8,240 


Ti) District Municipality. = Municipalité de district. 
(2) Regional Municipality. — Municipalité régionale. 
(3) Metropolitan Municipality. — Municipalité métropolitaine. 
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TABLE 3. Specified Housing Characteristics, for Incorporated Cities, Towns and Villages of 10,000 Population and Over, 1971 


TABLEAU 3. Certaines caractéristiques du logement, cités, villes et villages constitués de 10,000 habitants et plus, 1971 


Physical characteristics 


Caractéristiques physiques 


Type of dwelling 

* Locality ~ 
- Total Genre de logement 
Localité 
Single Single 
detached | attached 


Apartment 
or flat 

Apparte- 
ment ou 


plain- 
pied 


Mobile 


Indivi- | Indivi- 
duel non duel 
attenant |attenant 


City, town or village 
Cité, ville ou village 


Ajax, ts = Vey ONE. cocsccees 3,255 2,455 460 340 - 
Alma, co, Qué, ..... 4,935 2,280 650 2,000 5 
Anjou, Et. v., Qué. 9,415 1,215 2,305 5,895 - 
Arvida, c., Qué. ... 4,195 2,460 810 890 40 
Aurora, te — Vi, Ont. sess eesecceenes 3,610 2,615 490 505 - 
Baie-Comeau, t. = v., Qué, .. o 2,970 1,345 235 1,385 5 
Barrie, Ce, Ont, sesavsavecs . 8,300 5,245 580 2,410 65 
Bathurst, c., N.B. — N.-B. ..... se... 3,910 2,360 355 1,095 100 
Benconsfteld, cv, Qué. .e.cosnsseuse 4,625 4,385 120 130 - 
Beauport, c., Qué. .. 3,530 1,760 175 1,560 25 
Belleville, c., Ont. .. mn 10,620 6,595 995 3,025 - 
Beloeil, t. —V., Qué. .ccceeseeccees 3,080 2,165 235 680 - 
Boucherville, €, —v., Qué. ...,,4%., 4,810 3,530 340 935 _ 
Bramptou, t. —v., Ont. ... 11,275 6,525 1,690 3,055 _ 
Brandon, c., Man. . 9,445 6,480 595 2,300 80 
Brantford, c., Ont. erceserssevcccces 19,410 12,850 1,245 5,310 - 
Brockville, Co, Ont. ..cssensnesmves 6,260 3,605 890 1,770 - 
Brossard, t, —v., Qué. .. 6,030 4,235 455 1,305 35 
Burlington, t. —v., Ont, .... 23,805 16,325 2,025 5,450 5 
Calgary, c., Alta, = Alb. uses... | 121,160 73,055 9,565 37,570 965 
Campbellton, c., N.B. — N.-B. ....... 2,425 1,300 260 860 10 
Cap-de-la-Madeleine, c., Qué. 7,855 3,390 1,355 3,110 _ 
Chambly, ce, Qué, csscecsee sos. 2,820 1,800 480 540 - 
Charlesbourg, c., QUA. caccccccoeeees 8,370 4,630 445 3,300 - 
Charlottetown, c., P.E.I. — I. P.-E. 5,080 2,070 930 2,080 - 
Châteauguay, t. — v., Qué, ..,...,... 3,900 2,710 605 580 5 
Châteauguay-Centre, t. — v., Qué. . 4,270 3,565 180 495 30 
Chatham, co, ONE. «..ssesesmosss 10,525 7,060 680 2,755 30 
Chicoutimi, c., Qué. weceseees . 7,955 3,200 1,060 3,695 5 
Chicoutimi-Nord, c., Qué, . . 2,880 1,880 315 685 - 
Cobourg, t. —v., Ont. woo. . 3,395 1,955 500 945 5 
Corner Brook,c., Nfld. — T.-N. ...... 5,585 4,105 465 1,005 10 
Cornwall, ce, Ont. wees . 13,000 6,890 1,685 4,390 30 
Côte-St-Luc, c., Qué. .. . 7,905 1,500 1,620 4,790 5 
Cowansville, t. —v., Qué. ... . 3,130 1,300 300 1,525 5 
Cranbrook, c., B.C. — C.-B. . 3,275 2,350 135 550 240 
Dartmouth, c., N.S. = N.-É. . . 17,020 7,905 1,835} = = 7,070|. 205 
Dawson Creek, c., B.C. . 3,160 2,480 270 345 70 
Dollard-des-Ormeaux, ¢t. 6,375 4,685 755 930 - 
Dorval, c., Qué. 0.00... 6,480 3,260 475 2,745 _ 
Drummondville, c., Qué. .,,... . 8,825 2,385 1,470 4,965 5 
Dundas, t. —v., Ont, ss... 4,935 3,515 300 1,120 - 


Note: ©. « city; t. = town; vl. = village. — Nota: c. « cité; v. = ville; vl. = village. 


Crowded 

dwell- 
ings 
Loge- 
ments 

surpeu- 
plés 


255 


200 


Dwellings with: 


Éléments de confort 


Hot 
and cold Bath 
running or Flush 
water shower toilet 
Eau Bai- Toi- 
cou- gnoire lettes 
rante, ou avec 
chaude douche chasse 
et d'eau 
froide 


3,245 3,260 3,255) 
4,885 4,780 4,915) 
9,375 9,385 9,400! 
4,175 4,130 4,190 


3,585 3,600 3,600 
2,965 2,955 2,965 
8,215 8,230 8,270 
3,510 3,520 3,660 


8,615 4,625 4,625 
3,450 3,435 3,520 
10,315] 10,285| 10,345 
3,055 3,040 3,070 


4,740 4,760 4,800 


11,205] 11,220] 11,250 
9,285 9,305 9,370 
19,195} 19,210] 19,345 
6,190 6,165 6,230 
5,985 5,995 6,020 
23,660| 23,695] 23,725 
120,000| 120,615] 120,835 


2,220 2,235 2,370 


7,660 7,660 7,830 
2,780 2,775 2,815 
8,325 8,315 8,350 


4,910 4,875 5,050 
3,815 3,845 3,900 
4,215 4,225 4,255 
10,375 10,420 10,500 


7,815 7,605 7,915 
2,860 2,805 2,870 
3,355 3,350 3,385 
5,000 5,020 5,375 


12,735] 12,560} 12,925 
7,885 7,890 7,900 
3,080 3,070 3,110 
3,205 3,215 3,225 
16,700| 16,790] 16,920 


3,040 3,030 3,055 


6,355 6,365 6,370 
6,440 6,465 6,475 
8,535 8,575 8,780 
4,895 4,905 4,920 


Tenure 


Mode d'occupation 


Owned Rented 


Possédés | Loués 


2,700) 560 
2,655 2,280 
3,065 6,355 
2,880 1,320 


2,835 775 
1,605 1,365 
5,225 3,070 


2,315 1,600 
4,215 410 
2,060 1,465 
6,335 4,285 
2,120 955 


3,610 1,200 
7,030 4,245 
6,125 3,320 
12,930 6,475 


3,635 2,630 
4,515 1,515 
16,350 7,450 
68,830 52,330 


1,330 1,095 
4,215 3,635 
1,935 880 
5,020 3,350 


2,310 2,765 


2,950 955 
3,465 800 
6,790 3,740 


3,785 4,170 


1,955 925 
1,910 1,485 
4,080 1,500 


7,330 5,665 
3,160 4,750 
1,530 1,600 
2,355 920 
8,045 8,975 


2,065 1,100 
4,895 1,480 
3,260 3,220 
3,505 5,325 
3,585 1,345 
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TABLE 3. Specified Housing Characteristics, for Incorporated Cities, Towns and Villages of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 3, Certaines caractéristiques du logement, cités, villes et villages constitués de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Locality 
- Total 
Localité 
City, town or village ~ Continued 
Cité, ville ou village — suite 
East Kildonan, c., Man. ............. 8,665 
Edmonton, c., Alta. — Alb. .. 131,130 
Edmundston, c., N.B. — N.-B. 3,075 
Fort Erie, t. — v., Ont... 7,185 
Fredericton, c., N.B. — N.-B. ....... 7,295 
Galt, c., Ont. .. 11,260 
Gaspé, c., Qué. ........ 3,490 
Gatineau, t. — v., Qué, ............, 5,245 
Georgetown, t. — v., Ont. 4,485 
Giffard, c., Qué. ....,...,....., 3,510 
Glace Bay, t. — v., N.S. 5,435 
Granby, c., Qué. .................... 9,550 
Grande Prairie, c., Alta. 3,500 
Grand'Mère, c., Qué. 4,445 
Greenfield Park, t. — 4,190 
Grimsby, t. —v., Ont. ....,..,...4.4 4,460 
Guelph, c., Ont. .................... 17,570 
Halifax, c., N.S. —N 34,115 
Hamilton, c., Ont. ....... 94,595 
Hauterive, t. — v., Qué. . 2,975 
Hull, c., Qué. .,....,... eee. 17,490 
Joliette, c., Qué. 5,220 
Jonquière, c., Qué. .. . 6,325 
Kamloops, c., B.C. — C.-B, ..,.,,... 7,485 
Kapuskasing, t. — v., Ont. 3,235 
Kelowna, c., B.C. — C.-B 6,400 
Kénogami, c., Qué. ..... 2,515 
Kenora, t. — v,, Ont, css. 3,285 
Kingston, c., Ont. 18,500 
Kitchener, c., Ont. . 33,505 
Lachine, c., Qué. ... 13,670 
Lachute, C., Qué. ,... ss... 3,285 
Laflèche, c., Qué. ...........s..s.s 3,735 
LaSalle, c., Qué. .... 21,700 
La Tuque, t. — v., Qué. 3,345 
Lauzon, c., Qué. ...... 3,255 
Laval, c., Qué. ...... cosasossoaucss 56,655 
Leamington, t. — v., 3,230 
Lethbridge, c., Alta. . 12,560 
Lévis, c., Qué. ............ . 4,310 
Lincoln, t. — v., Ont. . 3,935 
Lindsay, t. — v., Ont. ..,...,...,.... 3,930 


Single 
detached 


Indivi- 
duel non 
attenant 


10,880 
14,375 
53,840 

1,545 


Physical characteristics 


Caractéristiques physiques 


Average 


Type of dwelling 


Genre de logement 


Single 
attached 


Apartment 
or flat 
Indivi- 
duel 
attenant 


Apparte- Mobile 


ment ou 


255 1,205 - 
8,035 43,745 585 
410 1,030 35 
380 1,040 5 
445 3,060 5 
1,460 3,585 - 
160 275 40 
480 1,715 5 
290 620 - 
370 2,345 - 
1,070 570 5 
1,730 4,260 5 
275 615 115 
825 1,610 5 
960 1,375 - 
150 715 _ 
1,485 5,200 - 
3,705 15,860 180 
7,040 33,710 5 
335 1,080 15 
2,235 9,875 15 
1,500 2,270 5 
995 2,690 5 
660 2,240 210 
305 1,190 - 
450 1,570 20 
565 960 20 
140 670 20 
2,450 8,590 - 
2,595 12,465 - 
2,920 7,940 - 
510 1,035 5 
325 1,450 120 
5,745 14,715 5 
415 1,490 - 
385 1,295 15 
7,025 16,575 180 
135 685 5 
670 2,620 65 
610 1,940 10 
235 440 30 
385 935 - 


number 


Crowded 
dwell- 
ings 


Dwellings with: 


Éléments de confort 


Hot 
and cold 
running 

vater 


rante, 

chaude 
et 

froide 


8,610 
129,870 
2,955 
7,040 


7,120 
11,130 
2,535 
5,155 


4,475 
3,455 
4,880 
9,395 


3,425 
4,260 
4,160 
4,395 


17,385 
33,220 
93,870 

2,965 


16,990 
4,695 
6,245 
7,405 


3,165 
6,345 
2,470 
3,065 


18,340 
33,195 
13,410 

3,080 


3,610 
21,550 
3,240 
3,135 
55,840 


3,175 
12,435 
4,120 
3,750 
3,845 


Bath 
or 
shower 
Bai- 
gnoire 
ou 
douche 


8,610 
130,365 
2,870 
7,075 


7,175 
11,140 
2,540 
5,110 


4,475 
3,435 
4,730 
9,370 


3,435 
4,195 
4,175 
4,405 


17,400 
33,585 
94,035 

2,955 


16,615 
4,865 
5,985 
7,445 


3,135 
6,375 
2,400 
3,035 


18,325 
33,335 
13,460 

3,065 


3,670 
21,620 
3,185 
3,075 
56,000 


3,170 
12,475 
4,080 
3,750 
3,835 


Flush 
toilet 
Toi- 
lettes 
avec 
chasse 

d'eau 


8,655 
130,610 
3,060 
7,110 


7,250 
11,220 
2,980 
5,220 


4,485 
3,490 
5,380 
9,495 


3,470 
4,420 
4,190 
4,415 


17,535 
33,895 
94,405 

2,965 


17,390 
5,195 
6,295 
7,670 


3,195 
6,380 
2,500 
3,060 


18,455 
33,445 
13,625 

3,245 


3,725 
21,645 
3,335 
3,240 
56,505 


3,220 
12,515 
4,295 
3,770 
3,880 


Tenure 


Mode d'occu 


Owned 


Possédés 


6,865 
69,355 
1,755 
5,485 


3,715 
6,500 
2,850 
3,385 


3,605 
1,195 
4,450 
4,290 


2,170 
2,350 
2,335 
3,400 


11,065 
15,240 
54,805 

1,755 


6,945 
1,975 
3,150 
4,245 


1,905 
4,100 
1,235 
2,205 


7,915 
19,475 
4,255 
1,715 


2,165 
5,940 
1,730 
1,850 

36,015 


2,255 
8,485 
2,160 
2,950 
2,565 


pation 
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TABLE 3. Specified Housing Characteristics, for Incorporated Cities, Towns and Villages of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 3. Certaines caractéristiques du logement, cités, villes et villages constitués de 10,000 habitants et plus, 1971 ~ suite 


Locality 


Localité 


City, town or village — Continued 
Cité, ville ou village — suite 


London, C., Ont. .....,..........,... 
Longueuil, c., Qué. .. 
Loretteville, c., Qué. ..,..,.,...,.,. 
Magog, c., Qué. ...,.,,..,,...,,..... 


Markham, t, — v., Ont. ...,.......,.. 
Matane, t. — v., Qué. ..,...., 
Medicine Hat, c., Alta, — Alb. . 
Midland, t. — v., Ont. .,.,........,, 


Mississauga, t. — v., Ont. 
Moncton, c., N.B. — N.-B. 

Montmagny, c., Qué. ...,... 
Montréal, Co, Qué. .,,..,.,,,....,.. 


Montréal-Nord, c., Qué, ..,.,...:.... 
Mont-Royal, t. — v., Qué. . 
Moose Jaw, c., Sask. ...,...., 
Nanaimo, c., B.C. + C.-B. .........4. 


New Glasgow, t. — v., N.S. — N.-B. 
Newmarket, t, — v., Ont. ...,...... 
New Westminster, c., B.C. — C.-B. . 
Niagara Falls, c., Ont. ............. 


Niagara-on-the-Lake, t. — v., Ont. .. 
Noranda, c.,' Qué. ........ . . 
North Battleford, c., Sask. . 
North Bay, c., Ont. ....,.......... 


North Vancouver, c., B.C. — C.-B. .,, 
Oakville, t. —v., Ont. ... 
Orillia, c., Ont. ......... 
Oromocto, t. — v., N.B, — N.-B, ...., 


Orsainville, t. — v., Qué. .......,.. 
Oshawa, c., Ont. .. 
Ottawa, c., Ont. .. 


Owen Sound, c., Ont. ......,...,..,., 
Pembroke, c., Ont. ... 
Penticton, c., B.C. — C.-B, 
Peterborough, c., Ont. .... 
Pierrefonds, c., Qué. ...,...,..,..,, 


Pointe-aux-Trembles, c., Qué. .....,, 
Pointe-Claire, c., Qué, ...... 
Pointe-Gatineau, t. — v., Qué. . 
Portage la Prairie, c., Man. ... 
Port Alberni, c., B.C. — C.-B. ...... 


Total 


69, 130 
26, 580 
2, 825 
3, 680 


9,560 
2, 860 
8, 300 
3,330 


41,635 
13, 220 
2,995 


394,590 


23,745 
6, 660 
9,965 
5,030 


Single 
attached 


Indivi- 
duel 
attenant 


5,670 
3,625 


275 
615 


605 
295 
280 
160 


7,815 
1,060 


440 


131, 905 


4,300 
1,490 


335 
235 


155 


1,035 


305 
950 


110 
695 
220 


1,390 


550 
870 
385 


1,310 


260 


2,275 
16, 205 
2,685 


575 
400 
215 


1, 295 


590 


2,110 


875 
530 
255 
295 


Physical characteristics 


Caractéristiques physiques 


Type of dwelling 


Genre de logement 


Apartment 
ot flat 


Apparte- 
ment ou 
plain- 

pied 


24, 400 
14, 390 


850 


1, 840 


1,010 
1,085 
1, 360 


795 


10, 560 
5,650 


840 


242,000 


16,670 
2,610 
2,730 
1,150 


815 
940 


8, 895 
4,155 


220 


1,170 


815 


3,090 


6,105 
3,315 
1,470 


190 


715 


7,235 
40,710 
4,365 


1,625 
1,180 


905 


4,140 
1,420 


3,675 
1,490 


960 
665 


1,145 


Dwellings with: 


Eléments de confort 


Hot 


and cold 
running 
water 


68, 680 
26,080 
2,765 
3,475 


9,440 
2,735 
8, 235 
3, 260 


41, 360 
12,975 
2,740 


378,070 


23,560 
6,650 
9,675 
4,935 


2,920 

5,025 
15,235 
19,225 


3,375 
2,760 
3,570 
12, 845 


11,430 
16, 540 
6,610 
2,505 


2,910 
26, 280 
92,045 
7,630 


5,760 
8,350 
5, 800 


‘17,160 


7,950 


8, 240 
7,490 
3,440 
3,525 
5,625 


Bath 
or 


shower 


Bai- 


gnoire 


ou 


douche 


68,765 
26, 150 
2,750 
3,555 


9,470 
2,660 
8,235 
3,270 


41,450] 


13,035 
2,650 


383, 965 


23, 600 
6,655 
9,735 
4,985 


2,935 
5,030 
15,335 
19, 290 


3,385 
2,765 
3,585 
12, 825 


11,485 
16,570 
6,590 
2,515 


2,895 
26, 285 
92, 225 
7,695 


5,725 
4, 290 
5, 830 

17, 130 
7,970 


8, 280 
7,510 
3,370 
3,535 
5,655 


Flush 
totlet 


Toi- 


lettes 


avec 


chasse 
d'eau 


68,995 
26,475 
2,815 
3,665 


9,470 
2,850 
8,275 
3, 300 


41,490 
13,165 
2,930 


392,620 


23,680 
6,655 
9,815 
5,005 


3,020 
5,045 
15,395 
19,370 


3,390 
2,775 
3,600 
12,950 


11,500 
16,605 
6,690 
2,515 


2,920 
26, 395 
92, 600 
7,720 


5,805 
4,505 
5,845 

17,285 
7,995 


8,335 
7,525 
3,545 
3,560 
5,665 


Tenure 


Mode d'occupation 


-Owned 


Possédés 


38, 630 
10,920 
1, 860 
1,695 


7,510 
1,670 
6,085 
2,335 


27,610 
6, 820 
1,880 
75,590 


7,440 
3,985 
6,265 
3,250 


2,025 
3,645 
5,825 

14,060 


2,850 
1,170 
2,335 
8,130 


4,495 
11, 690 
4,600 

300 


2,115 
17, 220 
38, 860 

2,520 


3,855 
3,005 
4,190 

11,655 
5,990 


3,770) 
5,185 
2,555 
2,255 
3, 860 


Rented 


Loués 


30, 500 
15,660 


960 


1,980 


2,050 
1,195 
2,215 


995 


14,020 
6,400 
1,115 

319,000 


16,310 
2,680 
3,695 
1,775 


1,085 
1,415 
9,620 
5,385 


645 


1,625 
1,415 
4,930 


7,025 
5,010 
2, 160 
2, 220 


815 


9, 260 
53,945 
5, 240 


2,000 
1,545 
1,675 
5,710 
2,015 


4,595 
2,345 
1,015 
1,370 
1,820 
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TABLE 3. Specified Housing Characteristics, for Incorporated Cities, Towns and Villages of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 3. Certaines caractéristiques du logement, cités, villes et villages constitués de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Physical characteristics Dwellings with: Tenure 
Caractéristiques physiques Eléments de confort Mode d'occupation 
Average | Hot 
Localit: Type of dvelling number Crowded | and cold 
ro Total Genre de logement of dwell- running Flush 
Localité rooms ings water toilet | Owned Rented 
ca _ _ 


Single Single | Apartment 
detached | attached | or flat 


Nombre Loge- Eau Toi- Possédés | Loués 
moyen ments cou- lettes 
de surpeu- rante, avec 


Indivi- Indivi- | Apparte- é d hasse 
duel non duel ment ou pièces plés chau e d'eau 


attenant | attenant froide 


City, town or village — Continued 
Cité, ville ou village — suite 


Port Colborne, €., Ont. ........,,... 6,245 4,595 310 1,340 - 5.8 380 6,130 6,135 6,180 4,590 1,655 
Port Coquitlam, c., B.C. — C. 5,220 4,310 365 500 45 5.7 285 5,180 5,200 5,215 4,175 1,045 
Port Moody, c., B.C. — C.-B. 2,935 1,835 480 575 50 5.7 200 2,925 2,930 2,940 1,905 1,030 
Preston, t. —v., Ont. ...... 4,890 2,785 590 1,515 5 5.4 310 4,845 4,845 4,885 2,920 1,975 
Prince Albert, c., Sask. ........,,.. 7,860 5,495 340 2,015 10 5.2 820 7,500 7,555 7,640 4,705 3,155 
Prince George, c., B.C. — C.-B. . . 8,635 4,990 1,125 2,385 135 5.6 750 8,475 8,500 8,525 4,655 3,980 
Prince Rupert, c., B.C. ~ C.-B... . 4,295 2,335 235 1,600 125 5.0 495 4,210 4,245 4,270 2,260 2,030 
Québec, c., Qué. .......,...,........ 54,260 8,540 13,455 32,190 75 4.6 6,015 50,200 50,510 53,890 13,770 40,490 
Red Deer, c., Alta. — Alb. .... 7,305 4,630 690 1,875 105 5.4 435 7,205 7,225 7,245 4,225 3,080 
Regina, c., Sask. .......... . 42,180 28,765 1,910 11,330 180 5.2 2,775 41,430 41,735 41,985 25,255 16,930 
Repentigny, t. — v., Qué. 4,560 3,585 430 525 15 5.7 540 4,520 4,520 4,550 3,765 790 
Richmond Hill, t. —v., Ont. ..,..... 8,680 6,570 1,030 1,080 - 5.9 565 8,475 8,490 8,510 6,770 1,910 
Rimouski, ¢., Qué. ...,.....,.,....., 6,530 3,030 665 2,810 25 5.4 900 6,335 6,265 6,500 3,330 3,205 
Rivière-du-Loup, c., Qué. .. .. 3,145 1,500 420 1,220 15 5.6 350 2,990 2,935 3,130 1,665 1,485 
Rouyn, c., Qué. ..... sete tne eeccenvee 4,615 1,315 590 2,635 70 4.6 830 4,535 4,460 4,585 1,840 2,775 
St. Albert, t. — v., Alta. — Alb. ... 2,690 2,275 195 220 - 6.3 230 2,655 2,665 2,670 2,315 375 
St. Boniface, c., Man. .... 13,355 8,145 950 4,240 20 5.2 960 13,270 13,260 13,310 8,105 5,255 
St-Bruno-de-Montarville, t. — 

Qué. ........... pen eeees . 3,860 3,055 435 365 - 6.4 215 3,825 3,840 3,850 3,040 815 
St. Catharines, c., Ont. . 32,845 23,025 1,615 8,135 70 5.5 1,780 32,605 32,660 32,770 22,340 10,505 
Ste-Foy, c., Qué. ......... sus... .. 18,515 8,105 1,195 9,150 70 5.5 1,175 18,415 18,400 18,480 8,295 10,225 
St-Hubert, t. — v., Qué. .. . 5,185 3,860 435 830 60 5.3 865 5,030 5,105 5,160 3,685 1,500 
St-Hyacinthe, c., Qué. ....... . 7,000 1,410 1,765 3,820 10 4.7 720 6,600 6,630 6,960 2,140 4,865 
St. James — Assiniboia, c., Man. . 19,620 15,240 1,105 3,175 100 5.5 1,160 19,480 19,500 19,545 13,845 5,775 
St-Jean, Co, Qué, .,..,..,.,...,,...., 8,705 2,995 1,655 4,025 35 5.0 965 8,515 8,505 8,680 3,675 5,040 
St-Jérôme, c., Qué. . bee . 7,310 2,120 1,460 3,725 - 4.6 1,020 7,105 7,120 7,280 2,785 4,525 
St. John's, c., Nfld. — T.-N. ... 20,415 8,510 5,595 6,310 5 6.0 2,970 18,825 18,760 19,880 12,005 8,415 
St-Lambert, c., Qué. . os... 5,435 2,555 1,100 1,780 - 6.2 110 5,400 5,425 5,435 3,245 2,190 
St-Laurent, C., Qué. .............,., 19,445 2,965 3,385 13,070 20 5.1 1,090 19,315 19,365 19,405 6,585 12,855 
St-Léonard, c., Qué. ..........,...., 14,505 1,610 3,510 9,380 5 5.2 1,055 14,430 14,440 14,460 5,380 9,125 
Ste-Scholastique, c., Qué. 3,475 2,770 360 325 25 5.8 605 3,160 3,150 3,405 2,260 1,215 
Ste-Thérèse, c., Qué. ... 4,605 2,015 625 1,965 _ 5.1 545 4,470 4,460 4,590 2,165 2,440 
St. Thomas, c., Ont. ....,,,,........ 8,070 5,225 450 2,400 - 5.7 260 7,995 8,005 8,045 5,205 2,865 
St. Vital, c., Man. ..,.....,,,,,.,., 10,030 7,205 105 2,690 35 5.0 640 9,870 9,855 9,820 6,585 3,450 
Saint John, c., N.B. — N.-B. ........ 24,020 8,925 2,395 12,375 320 5.5 2,590 22,280 22,290 23,480 10,710 13,310 
Sarnia, c., Ont. ...... veuves 16,965 11,670 960 4,300 30 5.6 860 16,860 16,895 16,945 11,350 5,620 
Saskatoon, c., Sask. ..... scene ne eee 38,590 25,520 2,210 10,555 305 5.4 2,055 38,100 38,325 38,490 22,870 15,720 
Sault Ste. Marie, c., Ont. .......... 20,900 14,770 1,055 4,985 85 5.4 2,265 20,520 20,525 20,735 14,770 6,130 
Sept-Iles, c., Qué. 5,630 2,530 530 2,295 285 5.1 1,205 5,545 5,530 5,585 2,855 2,770 
Shawinigan, c., Qué. 7,510 1,490 2,070 3,950 - 5.0 1,025 7,155 7,115 7,470 2,485 5,030 
Shawinigan-Sud, t. — 2,810 1,560 365 890 - 5.5 375 2,740 2,710 2,805 1,755 1,060 
Sherbrooke, c., Qué. ................ 22,730 6,105 2,725 13,860 40 4.8 2,740 21,425 22,225 22,620 8,180 14,550 


13 


TABLE 3. Specified Housing Characteristics, for Incorporated Cities, Towns and Villages of 10,000 Population and Over, 1971 — Concluded 


TABLEAU 3. Certaines caractéristiques du logement, cités, villes et villages constitués de 10,000 habitants et plus, 1971 — fin 


Physical characteristics Dwellings with: 


Tenure 


Caractéristiques physiques Éléments de confort Mode d'occupation 


Type of dwelling Average Hot 
Locality - number | Crowded | and cold Bath 
- Genre de logement of dwell- running or Flush 
Localité rooms ings vater shower toilet Owned 


Single Single | Apartment — — — 7 - 


detached | attached | or flat Nombre Loge- Eau Bai- Tot- Possédés 


=- =- _ moyen ments cou- gnoire lettes 
Indivi- | Indivi- | Apparte- Mobile de surpeu- rante, ou avec 
duel non duel ment ou pièces plés chaude douche | chasse 


attenant | attenant } plain- et d'eau 
pied froide 


City, town or village ~ Concluded 
Cité, ville ou village — fin 


Sillery, c., Qué. ...... 
Simcoe, t. — v., Ont. . ae 
Sorel, c., Qué. ..... oe 
Stratford, c., Ont. . oe 


Sudbury, c., Ont. ........ 
Swift Current, c., Sask. . 
Sydney, c., N.S. — N.-B. . 
Thetford Mincs, c., Qué. ..s.ssesssss 


Thorold, t. — v., Ont. 
Thunder Bay, c., Ont. .. 


Toronto, Coy Ont. coccccvescsnvavence 222,235 | 222,830 | 223,465 
Tracy, t. — v., Qué. 2,805 2,810 2,850 
Trail, c., B.C, — C.- 3,540 3,545 3,555 


5,705 5,715 5,725 


Trenton, t. — Veg Ont. wecasecceseses 4,055 4,045 4,140 


Trois-Rivières, c., Qué. . we 14,550 14,835 15,485 
Truro, te — Ve, N.S. — N.-É. 3,870 3,895 3,945 
Val-d'Or, te — ve, Qué, seocoososssee 4,385 4,340 4,440 


Valleyfield (Salaberry-de-), ¢., Qué. 8,240 
Vancouver, Ce, B.C. — C.-B, suceuse 152,880 
Vanier, c., Ont. ....... 6,980 
Vaughan, t. = Vey Ont, cacccacccvccee 4,170 


Verdun, c., Qué, ... 
Vernon, c., B.C. — C,-B, , 
Victoria, c., B.C. — C.-B. 
Victoriaville, t. — v., Qué. 


Wallaceburg, t. — v., Ont, 
Waterloo, c., Ont. ..... 
Welland, c., Ont. ... 
West Kildonan, c., Man. .. 


Westmount, Cr, Qué. cesccccccecccener 
Whitby, t. —v., Ont. .... DEEE 
Whitchurch — Stouffville, t 


ONE. cnsssssnesesesssseeess 


Whitehorse, c., Yukon ...... 


— ve, 


White Rock, c., B.C. — C.-B, se. 
Windsor, c., Ont, wasessennee oe 
Winnipeg, c., Man. . oe 
Woodstock, c., Ont. . oe 


1,195 
1,350 
2,565 
2,635 


11,155 
1,890 
2,705 
2,210 


2,860 

915 
8,480 
3,420 


130, 715 
995 
1,195 
1,030 


1,725 
9,735 
1,755 
2,495 


4,440 
81,400 
5,065 
1,010 


20,690 
1,485 
15,410 
2,920 


860 
4,380 
3,750 
1,560 


4,960 
1,830 


715 
1,675 


1,495 
19,345 
44,345 

2,700 
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TABLE 4. Specified Housing Characteristics, for Census Metropolitan Areas, 1971 


TABLEAU 4. Certaines caractéristiques du logement, régions métropolitaines de recensement, 1971 


‘Physical characteristics Dwellings with: Tenure 


Caractéristiques physiques Éléments de confort Mode d'occupation 


Average Hot 
Type of dwelling number | Crowded | and cold| Bath 
Census metropolitan area - £ d 1 
_ Genre de logement o well- running or Flush 
Région métropolitaine de recensement Fooms ings water shower toilet Rented 
Nombre Loge- Eau Bai- Toi- Loués 
moyen ments cou- gnoire lettes 
de surpeu- rante, ou avec 
pièces plés chaude douche chasse 
et d'eau 
froide 


Single Single | Apartment 
detached | attached| or flat 


Indivi- | Indivi- | Apparte- 
duel non duel ment ou 
attenant | attenant 


Calgary, Alta. — Alb. dresser 121,155 | 73,055 9,560 37,570 120,000! 120,615] 120,835 52,325 
Chicoutimi — Jonquière, Qué. ........ | 29,655} 13,625 4,785 11,045 29,195| 28,380] 29,510 13,680 
Edmonton, Alta. — Alb. .............. | 144,735 | 90,210 9,040 44,475 142,285| 142,805] 142,975 64,680 
Halifax, N.S. —N.-E. ............... | 59,685 | 28,570 5,995 23,930 57,375] 57,940] 58,520 29,970 
Hamilton, Ont. .csssccecccesseceseees | 146,280 | 92,920 | 10,060 43,215 144,780! 145,065| 145,495 53,140 
Kitchener, Ont. ......seeeeseseceeees | 66,550 | 38,675 5,835 22,005 65,780| 65,985| 66,270 26,645 
London, Ont, ss... | 87,135 | 53,030 6,385 27,385 86,135} 86,250] 86,605 35,160 
Montréal, Qué. ..ccecececseeseeeeeees | 805,770 | 190,780 | 206,230 | 407,775 781,510| 789,375| 802,190 521,690 
Ottawa — Hull, Ont., Qué. ........... | 170,025 | 78,820] 27,080 63,430 167,025 | 166,710| 168,900 84,430 
+ 

Ontario (part) ....... seveeeseeeees | 132,200 | 59,700] 22,635 49,290 130,805] 130,925| 131,520 68,195 

Québec (part) ..s.........se.s..... | 37,830 | 19,115 4,440 14,140 36,225| 35,785] 37,380 16,235 
Québec, QUE. cee eeeseeeseeeececeeeees | 127,375 | 45,085 | 20,105 61,820 121,070] 121,095| 126,700 73,680 
Regina, Sask. ......ceccceeeeeecesees | 42,525 | 29,050 1,915 11,330 .41,715| 42,030] 42,255 17,005 
St. Catharines — Niagara, Ont. ...... | 88,940 | 65,355 4,375 19,035 87,780] 87,990] 88,360 25,050 
St. John's, Nfld. — T.-N. .,......... | 29,740 | 15,970 6,205 7,495 25,255} 25,415| 26,950 10,040 
Saint John, N.B. — N.-B. .....,...... | 28,690 | 12,885 2,535 12,805 26,260| 26,295} 27,695 14,185 
Saskatoon, Sask. .................... | 38,590 | 25,525 2,210 10,555 38,100| 38,330| 38,490 15,715 
Sudbury, Ont. ...seeeceeseececeeesees | 39,390 | 23,725 3,125 12,240 38,460 | 37,660] 38,670 16,535 
Thunder Bay, Ont. ....ceseseeeeeeeees | 32,190 | 24,525 1,385 6,215 31,245| 30,950] 31,390 8,615 
Toronto, ONE. esse 773,990 | 354,965 | 136,515 | 282,240 767,730 | 769,240| 770,655 349,205 

en . 

Vancouver, B.C. — C.-B. success 216,455 | 13,260 | 113,940 342,060] 343,450) 346,325 142,350 
Victoria, B.C. — C.-B. eeusesocessoee 42,875 3,365 19,495 65,605} 65,915| 66,065 25,630 


Windsor, Ont, .....,,.,......,........ 52,905 4,230 16,900 73,260 73,310 73,770 21,925 


Winnipeg, Man. ......... sosseresseree 105,565 8,100 52,465 164,310 | 164,645] 165,275 68,105 


DEFINITIONS 


Dwelling 


For census purposes, a dwelling is a 
structurally separate set of living quarters, 
with a private entrance either from outside 
or from a common hall or stairway inside the 
building. The various types of dwellings 
are: 


Single detached. — This type is commonly 
called a "single house". It contains only 


one dwelling unit which is completely sepa- 
rated on all sides from any other dwelling 
or structure, 


Single attached. — This category includes 
dwelling units separated by a common wall 
extending from ground to roof. Single 
attached dwellings in structures consisting 
of only two dwelling units are classified 
as single attached (double). All other 
single attached dwellings whether in rows 
of three or more dwellings, or simply a 
unit adjoining a store or other non- 
residential structure are classified as 


single attached (other). 


Apartment or flat. — These dwellings are 
also subdivided into two categories. 


Apartment, flat (duplex) refers to each 
dwelling in a structure originally design- 
ed, or structurally converted, to provide 
two dwelling units, one above the other and 
adjoining no other structure. Apartment, 
flat (other) includes all dwellings of the 
apartment, flat-type other than the duplex- 
type mentioned above. 


Mobile. — Refers to any dwelling designed 
and actually movable, such as a trailer, 
railway car, or boat, if occupied by per- 
sons with no other usual residence on 
census date, 


Tenure. — Adwellingis classified as "“own- 


ed" (even though mortgaged) if it belongs 
to some member of the household, otherwise, 
it is classified as "rented", whether or 
not a specified rent is paid. 


"Crowded"! dwelling. — For census purposes, 


any dwelling in which the number of persons 
exceeds the number of rooms occupied is 
classified as crowded. 


Rooms. — Only rooms used or suitable for 
living purposes in the dwelling (including 
rooms occupied by servants, lodgers, or 
other members of lodging families) are 
counted. Sun rooms, summer kitchens, rec- 
reation rooms, attic rooms, etc., are 
counted only if they are finished and suit- 
able for year-round living quarters. Not 
counted as rooms are bathrooms, clothes 
closets, pantries, halls, or rooms used 
solely for business purposes. 


Bath and toilet facilities. —Includes "ex- 
clusive and shared" use. 


DEFINITIONS 


Logement 


Aux fins du recensement, un logement est un 


ensemble distinct de piéces d'habitation ayant une 
entrée privée donnant sur l'extérieur ou sur un cor- 


s 


ridor ou un escalier commun à l'intérieur. Les 
divers genres de logements sont les suivants: 


Individuel non attenant. — Ce genre de logement 
est ordinairement appelé "maison individuelle". 
Il consiste en une construction qui contient un 
seul logement et qui n'est rattachée à aucune 
autre construction. 


Individuel attenant. — Cette catégorie comprend 
les logements séparés par unmur mitoyen s'élevant 
du sol au toit. Tout logement individuel attenant 
dans une construction ne contenant que deux loge- 
ments est classé comme ‘individuel attenant 
(maison double)". Tous les autres logements indi- 
viduels attenants (en rangée de trois logements ou 
plus ou tout simplement attenants à un magasin ou 
à une autre construction non résidentielle) sont 


classés comme ‘individuels attenants (autres)". 


Appartement ou plain-pied. — Cette catégorie est 
également subdivisée en deux groupes. Un "appar- 


tement ou plain-pied (duplex)" est un logement fai - 
sant partie d'une construction conçue à l'origine 
ou transformée par la suite pour contenir deux 
logements superposés et non attenants à une autre 
construction. Un ‘appartement ou plain-pied (au- 
tre)" est un logement de la catégorie "appartement 
ou plain-pied" autre qu'un logement faisant partie 
d'un duplex, 


Mobile. — Tout logement conçu pour être transporté 
et qui est effectivement mobile, comme une rou- 
lotte, un wagon de chemin de fer ou un bateau, 
s'il est occupé par des personnes n'ayant pas 
d'autre résidence habituelle le jour du recense- 
ment. 


Mode d'occupation. — Un logement est classé comme 
possédé" (même s'il est hypothéqué) s'il appar- 
tient à un membre du ménage; autrement, il est 
classé comme "loué", qu'un loyer déterminé soit 
payé ou non. 


Logement surpeuplé. — Aux fins du recensement, un 
logement où le nombre de personnes dépasse le 
nombre de pièces occupées est classé comme surpeu- 
plé. 


Pièces. — Seules les pièces du logement qui sont 
utilisées à des fins d'habitation ou qui sont 
habitables (y compris les pièces occupées par des 
domestiques, des chambreurs ou des membres de leur 
famille) sont comptées comme pièces. Les sola- 
riums, les cuisines d'été, les salles de récréa- 
tion, les greniers, etc., ne sont comptés que 
s'ils constituent des pièces finies habitables 
toute l'année. Ne sont pas comptés comme pièces 
les salles de bains, les garde-robes, les garde- 
manger, les corridors ou couloirs ou les pièces 
servant exclusivement à des fins commerciales. 


Baignoire et toilettes. — Baignoire et toilettes 


"a usage exclusif" et "A usage partagé". 
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